SIEMENS. 


421-422. 


COST HOLLO DELLS TMSI0H3 

Uasalnta tensions enodlca :365 Vi tenslone si 0 &pl dells ( 
bo til 11 a dl oampos 100 Y; mascioa tensions di layoro : 265 V. 
Bobina dl eampoi 1450 ohm; bo bins mobile:1,5 Ohm* 

v. ! S20 .... places 265 Y, 1,9 da; scheme 76 Y, 4,7 mi; pl*£ 
oa triodo 94 V, 5 *A. 

W319 .... plaeca 265 Y, 6,7 au.;schemo 54 V e 2 mi; griglia 

1,5 T. 

WE13 .... plaeca 245 V, 33 da; scheme 265 Y, 4,5 mi; srl= 
glia 6 Y. 

W B55 .... 375 Y per plaeca; 365 Y al catodo. _ 

CONTKOLIO TAitlTORA 

Media Ire^uenza .... seconds; 47 e 46; primal 34 e 36, 

Gamma media.. a 550 Jce/s: punto 2, vltl 22 e 5 

a 1400 ko/siptmto 3,Titi 25 e 7 

Gamma corte •**#■*•• a 6 lie/sspunto 4, Tltl 26 e 8 

a 15 lie/s, punto 5, vlti 28 e 10, 



-! 7 125 i 22 | 3 

Posit comp. 421-422 «, con diversa numerazlone, per 522 e 527. 






















